Zygmunt hr. Załuski 


syn $, p. Jenerała Józefa Załuskiego, 


przeżywszy lat 56, po kilkomiesięcznój dolegliwéj chorobie, opatrzony SS, Sakramentami 
zasnął w bogu dnia 21 Listopada 1872 roku o godzinie 10 przed południem. 


Pozostała matka, żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 

zwłok z domu pod l. 453 przy Małym Rynku dnia 23 Listopada o godzinie 4 po południu wprost na 

koléj, zkąd zwłoki do grobowca familijnego w Greboszowie przewiezione i dnia 25 Listopada pocho- 
wane zostaną. 


W drukami-L. Paszkowskiego w Krakowie. 


